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Congresso Nacional derrubou um 

veto do presidente da República 
que desobrigaria o uso de máscaras em 
escolas, comércios, indústria e Igrejas, 
ao contrário de projeto aprovado no 
Parlamento. Assim, o uso da máscara 
passará a ser obrigatório nesses esta- 
belecimentos. 

"O Congresso agiu corretamente. 
Precisamos ser responsáveis e evitar 
que o trágico número de mortes pela 
Covid-19 aumente ainda mais. Se o pre- 
sidente é irresponsável, incompetente 
no combate à pandemia, arrogante e 





genocida, nós nunca seremos!”, diz 
Miguel Torres, presidente da Força 
Sindical, da CNTM e do Sindicato dos 


Metalúrgicos de São Paulo e Mogi 
das Cruzes. 

“Vamos nos mobilizar para o Con- 
gresso derrubar agora o veto presiden- 
cial à ultratividade das Convenções 
e Acordos Coletivos. As conquistas 
contidas nos acordos e convenções 
são importantes e dão uma segurança 
a mais à classe trabalhadora neste 
período de pandemia e de dificulda- 
des nas negociações com os setores 
patronais. À ultratividade garante, no 
mínimo, as conquistas anteriores, diz 
Miguel Torres. 
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SÓCIO(A)! 


FAÇA SEU CADASTRO PELO SITE 


WWW.METALURGICOS.0RG.BR 
OU PROCURE O DIRETOR DO SINDICATO 
OU EQUIPE NA PORTA DE FABRICA. 


Mais informações: 


3388-1073 ou 3388-1000 
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